Kpt. Dr. WŁADYSŁAW MILOS 


- Komendant R. K. U. Kraków-Powiat 


przeżywszy lat 52, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 25 kwietnia 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wenecja L. 1 do kościoła SS. Sercanek przy ul. Garncarskiej 
nastąpi w piątek dnia 27 b. m. o godz. 8 po południu. Po odprawieniu egzekwii zwłoki przewiezione będą 
na cmentarz wojskowy, na które-to smutne obrzędy zapraszają 


Oficerowie, podoficerowie i szeregowcy 
Rejonowej Komendy Uzupełnień 
Kraków-Powiat 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w sobotę dnia 28 b. m. o godzinie 8 rano w kościele SS. Sercanek. 


zakład pogrzebowy ,CONCORDI A” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkewa, Kraków, ul. Mikołajska 18. 
KRAKOW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 10991 


